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取扱説明書 



このたびは、 a かまど炊きタイマー付ガス炊 
飯器' ガス炊飯器をお買い上げいただきまし 
てあ U がとうございまず。 

ご使用の前に、この取扱説明書をかずお読 
みいただき、巧全に正しくお使いください。 
この取扱説明書は裏表紙が保証書になって 
いまず。内容をよくご殖認のうえ、大切に 
保して//"-‘ ちし、 

本製品は業務用として作られていまず。一 
般家庭用には使用しないでください。 
使用者が代わった場合には、必ずこの取扱 
説日月書を読んでいただき、かつ指導してく 
ださい。 

本製品は国内専用です。をタトでは使用でき 
ません。 

巧扱説明書を紛失した場合は、お買い上げ 
の販売店または当社事業所に連絡して再購 
入してください。 
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•かまどがさを 
再現 _ 

職人さんの長年の経験やカタを 杉ぶ 战記 
憶。炊臟を判断して、最適な品 i □癌場 ifel 

いつち同じように、ふつく 5おいしく炊き上 
げます。 


•自動が飯モードと 
ユーザ ー I 巧旗モード 

簡単炊飯とこだわり炊飯が選べます。 

•自動巧巧モードについて ( U 〜 18 ページ） 

-かまど'のをのおいしさを再現するモード 
がセットされています。 

まず最初は自動が:飯モードで巧:飯し、^! 
さ上びりを確認してください。 

♦ユーザー巧巧モードについて 

-お客獅雕クちなみに訊飯 
消火温度、む5し時間びセットでをます。 

巧旗消义温度を ••• 。 

•高くすると ……甘み、粘りび増えてい 
さます。 

•ほくすると ……甘み、粘りび少なくな 
っていさます。（ま)かし水分のをい巧 
さ上びりになります。 

む5し時巧を • • - D 

- 長<すると ……ご飯の塞放れび良くな 


ります。 


• 短<すると ……熱々のご飯び提供でさ 


ます。 






•食べたい腳にタィマー 

モ約 （ RR -30 G 2- H ， RR -30 G 2- HB ， RR - 已 0 G 2- H はこの機宜引ホち0ません。） 

食べたい時刻をそのままセツトできます。 



•ステンレスをべースとした 
高級感のあるデザイン 

さっとふくだけで清潔に保てます。 
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まをのために必ず巧つて < ださい 


この製品および取扱説明書には、あなたや他の人々へのち害やお産の損害を末然に防ぎ、製品を安全にお使い 
いただくために、守つでいただきたい事頂を示しでいます。その表示と図記号の意味は巧のよラになつでいます。 
内客をよく理锅しでから本でをお読みください。 


Ife 7 T \ 忌、 味 


A を険 こ備示を臟に、細齢をすると、人び配また贈齡負う尉紙 1迫しなじることび總される鹏を示します。 


この赫を無視に、影た耽化巧すると、人び死こまた贈齡お耶泄び總されるの韶示します。 


A ま意 この表示を臟しで、點細扱いをすると、人び體賴う識び總される驗あよび觀損説淵び縮されるの錦示します。 


絵表示の例 


下に示す記号は取扱説明書や製品に表示しで、使巧者に'ま意を促すための記号です。 
絵表示の意味は巧のよラになつでいます。書かれた巧客を;主意深くお読みください。 


A \ 或聲ち •ミ 指発义注意 A \ 感電ま意 Ak 高温ま意 

( V )—般的な禁止 义気禁止 强)接触禁止 ^分解禁止 


〇 


化ず巧5 


€ 


電源プラグを巧け 


〇 


アースを接続せよ 


A を険 


<タス漏れ時のごを意 > 


参ガス漏れの時は、火をつけたり電気器具のスイ 
ツチの r 入•切」、電源プラグの抜き差し、周辺 
の電話など使用しない。引火し爆発事故を起こ 
すことびあります。 


ホ 


醒 


义気禁止 



♦万ーガス漏れに気付いた日 

① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 

② 窓や戸を開けガスをかへ出す。 

③ お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡 

する。 . 


〇 
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A 警告 


•使用ガス及び使用電源についてのごま意 

•機器び使巧ガス（使巧ガスク'ループ）及む^使巧電源 （ AC 100 V ) 
に適含しでいることを機器の銘板で確認しでくださし、。 

•表示な外の乃ス-電源では使巧しないでください。不完全燃焼 
により一酸化炭素中毒になったり、爆発着乂でやけどしたりす 
ることがあります。また、故障の原因にちなります。 

•転居されたときにち、供給方スの種類-電源の種類が銘板の表 
示と一致しでいることを、必す確かめでください。 

^ガスの種類には都市乃ス数種類と LP 乃スとがあり、都市乃スに 
は乃スク'ループの区分があります。 

く表示の内容> 


〔例•銘板 12 A -13 A の場合〕 


〔例•銘板 LP ガスの場合〕 


RR -30 G 2 


RR -30 G 1 
13 A ri 2 A 

8.37 7.79 
kW kW 


都市ガス用 


AC 100 V 50-60 HZ 22 W 
08.0目-日日日日日1 YS 

U ン f イ株式尝社 


ガスの種類 
を確かめる 


RR -30 G 2 
RR -30 G 1 

LP ガス用 I 

8.3 kW 

AC 100 V 加-目日 Hz 22 W 
日8.日目-日日日001 YS 

■ J ン t イ株式会社 



この機器の銘板 
は本体の画国]に 
張ってあります。 


广 

参設置について 

•义災ず防条例で定められでいます。必す守ってください。距離びおいと义災の原因になります。 

また可燃'住の壁にステンレス鋼板などを直接張った場含でち可燃物と同様の距離が'必要です。 

•機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつ 
ける等）設置薑華上問題となる場合びあり、また、不完を燃烧や乂災の原因になる場合びあります。 


♦周囲の壁などが木材のよラな可燃物の場合 

壁から 15 cmJ ^ 上、上ちは 3 0 cmJ ^ 上 
必す離しでください。 




♦可燃物の壁か51日 cmL ソ上離せない場合 

防熱板を壁に取り巧けでください。 


X 防熱板についでは、お買い上げの販売店または 
ガス事業者にご相談ください。 




参物が落ちる恐れのあるところれ燃えやすし化の、 
弓 I 义性(スプレーちなど)のちののそばでは絶巧 
に使巧しないでください。焦げたり燃えたりし 



广 ^ 

♦子がだけで使わせたり、幼巧のまの届く 
ところで使わないでください。やけど- 
感電-けびをする恐れびあります。 


0 



凸 
























































































参ご使用中にふだんと違つたげ態になったときれ 
地震•义災などの場合、あわですに使巧を中止し、 
ガス检を閉じでください。 


f 

参タオル-ふきんなどを機器にかぶせない 
でください。不完を燃焼や機器の損傷- 
义災の恐れびあります。 

\ 

/ 


、 

A 1 

^ - 



) 

発义ミち意 

V 


> 



参修理技術者な外の人は、絶巧に分解したり修理- 
改造は行わないでください。 '火災 .ガス漏れの 
恐れや異常動作しでけびをすることびあります。 



>電源プラブの巧及び巧の取な 
面にほこりび巧着しでいる場 
合は乾いた巧でよくおいでく 
ださい。义災の原因になりま 
す。 


〇 





参すき間にピンや針をなどのを属物善、異物を入 
れないでください。感電や異常動作しでけが'を 
することびあります。 


0 
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A ミ主意 



〇 



ガス接続は正しく行って 
ください。 

ガス接続の確認 (8 ページ） 

参専用ガスホース•強化刀 
スホースまたはガス届コ '' 
ム管の長さび含わない 
ため、機器の高温部に觸 
一 れるところや排気□ちか 
くに通さないでください。 
义災の原因になります。 


参巧飯な外の巧遠には使巧しないでください。 
過熱-異常燃焼による义災などの原因にな 
ります。 


0 





参の飯中、炊飯直後は、操作部-ふた取っ手な外 
は高温になっでいますので、まを幽れないでく 
ださい。やけどをすることびあります。特に幼 
巧にはさわらせないよラごを意ください。 


(D 

接触禁止 


户运 


だ 

句 

、 


こ 

dJ 


み 


参の飯中は、排気□から高温の排気び化ますので、 
顔やまなどを巧ブけないでください。また、巧 
飯直後にふたを開けるときの蒸気にち'ま意しで 
ください。やけどを 

することびあります。 . < - イた 
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局;皿ま思 
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A を意 


参雷時のを意 

雷による一時的な過電流で電寺部品を損傷する 
ことびありますので、雷び 
発をしたときはすみやかに 
電源プラブをコン t ントよ 
り巧いでください。 

處 ^ 



参電源プラブを巧くときは、電源コードを持た 
すに、必す先端の電源プラヴを持って弓 I き巧 
いでください。感電やショートしで発义する 
ことびあります。 




参傷んだ電源コードや電源プラヴ、差し込みびゆ 
るいコンじントは使巧しないでください。その 
まま使巧すると、感電•ショート-発义の原因 
になりますので修理を依頼しでください。 






参電源コードを傷なけたり、破損したり、加工し 
たり、無理に曲げたり、弓 I っ張ったり、ねじっ 
たり、たばねたりしないでください。また、重 
い物を載せたり、挟み这んだり、加工したりす 
ると、電源コードが'破損し、义災-感電の原因 



r 

参お部屋の換気 □ (お気□-排気 □) は、常に 
確なし、物などでふさびないでください。又、 
使用中は換気扇を回すなど換気にご';主意くだ 
さし、。 


r 

参たこ足配線しないでください。コ 
ンじントをたこ足配線するとコン 
t ントび過熱されたり、漏電•感 
電の恐れびあります。 




参感熱部のおま入れはこまめに行ってください。 

'ちれでいたり、巧飯かまとの間に異物び 
あると、じンサーび正常に働かないこと 
びあります。 



参車両-船舶での使用はしない。使巧中に機器び傾 

〇 いたりし、义災や、やけどの原因になり 
ます。 


気をつけていたださたいこと 


この機器は業務用としで作られでいます。 
家庭用には使用しないでください。 

使用者が代わった場合には、おずこの取扱 
説明書を読んでいただき、かつ指導して< 
ださい。 

取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げ 
の販売店または当社事業所にて再購入して 
ください。 
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使用前の準備 


^専用ガスホ^ス接続時のごま意 

• ガス接続部び傷ついていたり、 
異物び付着したまま接続されます 
とガス漏れの原因になりまず。ガ 
ス接続部の傷 • 異物び無いことを 
確かめてか5接続してください。 


使用ガス•電源を 
確認する 


ホ欠飯器の表面に表示しているガスの 
種類とお宅のガスび一致しているか 
まず確かめてください。 



〈表示の内容〉 

〔例'銘板 12A'13A の場合〕 


ガスの種類 
>を確かめる 



RR-30G2 


RR-30G1 都市ガス用 


13A 







8.37 

kW 

7.79 

kW 




AC100V 日日-日日 Hz 22W 
08.0日-日日日日日1 YS 


U ン f イ 株式会社 

〔例'銘板 LP ガスの場合〕 


•電源は、交流 100 V を使用してくだ 
さい。これじ I がの電源では絶対に使 
用しないで < ださい。 

• アースを接続する場合は、機器下部 
のアース端子に接続してください。 

〇 


1 


ガス接続 


RR -30 G 2, RR -50 G 2. RR -30 GS 2 
RR -50 GS 2. RR - 己 0 GS 2 MTP の場合一 

■ル□径迅速継手（スリムプラグ付)接続の場合 (LRl 3A.12A のみ） 

•ガス接続は必ずタイマー付器具専用ガスホースが必要です。 
•ルロ径迅速継手付強化ガスホースまたはガスコード（ガス尝社 
販売品）を使用してください。 

♦ガス栓はヒユーズ作動流量が1 .1mVh 切上のものを使用して 
ください。 

♦機種やガスの種類により使用でさるホース•コードのサイズや 
長さが変わります。 

RR-30G2 の場含 RR- 已 0G2 の場含 


ガス種 

サイズ 

長さ 

Iガス種 

がズ 

長さ 

LP 

が 

2の似下 

LP 

が 

0.日 mm 下 

13A.12A 

が 

ImL ソ下 

|13A,12A 

ゆ吕 

ImLU 下 

¢8 

3の拟下 

• 一般のガス用ゴム管やビニール 


■ネジ接続の場合 （LP，13A，12A < 
m 外•上記表の長さをこえる場合）, 
ガス配管工事は専門の資格- 
技術が必要です。お買い上げ 
の販売店に依頼してください。 

•ガス接続口径は1日 A(Rl/2 才 
ネジ）になっています。 


管は使用でさませ/ U。 

駐二〇 

I 専用のガス栓を設けてくださし、。 

I ス u ムプラグが取付いていると 
さは必ずガス接続口にスパナ 
をかけて、ス U ムプラグを取 
り外し、ガス配管を行ってくだ 
さし、。 （LP，13A，12A は、スリム 
プラグ付一部除 <) 


RR -30 G 2- H ， RR -50 G 2 -H 
RR -30 C 2 -HB の場合 

■ガス接続 

• ガス接続口徑はが 13mm (都市ガス用）ゆ目.日 mm(LP ガス用， 
都市ガス用）ホースエンドになっています。 

• ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れにりねじれたりしない 
よラ、できるだけ短く （2m じ(下で適当にゆとりを持たせる） 
また機器の下を通したり機器に触れたりしないよラにして 
お使いください。 

• ゴム管はゴム管口の赤線まで差し込み、ゴム管止めで確実に 
止めてください。 

• ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐は行わないでください。 

S) が 

• ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶巧に使用 
しないでください。（ビニール管は弾力性がなく熱にを弱い 
です。）またひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいる 
ゴム管は必ず取り誓えてください。 

•ヒューズコックをご使用の場をは、ガス種、ガス量に適した 
ヒューズコックをお選びください。 


ノ 




























































使用前の準備 


3 炊飯中は換気に 
注意 


4設置場所のミ主意 


'巧飯中は換気扇を回ずなどして換気 
をしてください。（換気び悪いと、 
不完全燃焼を起こすことびありま 
す。） 


9 




® 参ガスコックのヒューズ 
作動流量を確認してく 
ださい。 

特に9 e ホ欠飯器ではヒュ 
ーズび作動する場合び 
あります。 


参ま定性びよ<水平なところ 

不安定なところ、風のあたるとこ 
ろでは使用しないでください。 


Q 


参力ーテンやスプレー巧など燃をや 
すいちのびないところ 

カーテンや燃えやすいちのの近く 
では使用しないでください。使用 
中に近くのちのび燃えて火災にな 




参巧巧の手の届かないところ 

幼巧の手の届くところでは使用し 
ないでください。本体に触れたり、 
蒸気でやけどする恐れびあります。 



回 







































参落下物のむ配のないところ 

棚の下など落下物の危険びあると 
ころでは使用しないでください。 
機器の上に落ちたちのび燃えて火 
災になることびあります。 



^壁や上方と間隔をとる 

周囲の壁などび木がのよラな可燃物の場合 


参壁か51 5 cmL ソ上、上方 SOcmJiLh 、 
必ず離してください。 



可燃物の壁か日1日 mliLh 離せない場合 


参給湯器の下に機器を設置しないで 
<ださい 

給湯器び誤動作することびありま 


0 



♦防熱板を壁に取り付けてください。 


防熱板 


※防熱板については、 
お買い上げの販売店 
またはガス事業者に 
ご相談ください。 



言口 

設置するとさは可燃物との距離を確実に離す。(义災予防条例で規制されています) 
距離が近いと义災の原因になります。 


m 



































各部の名赖 


参本体 


※形式の呼び RR -30 G 2, RR -30 GS 2 を RR -30 G 2 型 
形式の呼び RR -50 G 2, RR -50 GS 2 を RR -50 G 2 型 
と記します。 


[ RR -30 G 2 型- RR -30 G 吕 -H • RR -30 G 吕 - HB ] [ RR - 已 0 G 吕型- RR - 已 0 G 2- H ] 


巧飯電源プラグ 
RR -30 G 2 
RR -50 G 2 
RR -30 G 2 -H 
RR -30 G 2 -HB 
RR - 已 0 G 2- H のみ 


《 RR -30 GS 2 
RR - 已 0 GS 2 
RR - 已 0 GS 2 MTP 
専用の電源および 
信号用ケーブルコ 
ネクター付 



取っ手 


感熱部 


バーナー'巧飯受け皿 



ホ欠飯かま取っ手 


立消え安全装置 




G 2 型 


ガス接続 □ 




G 2- H 、 G 2 -HB 型仕様巧日ぺージ) 

■ ■ ■ ■ ■ I 

◎操作部カバー「開」状態 


m 


炊飯燃焼部 

















































® ♦キーは「ピッ」と音び鳴るまで確実に巧してください。 

♦キーを巧すとさは必ず手で操作してください。 

また、濡れた手で操作しないでください。 


•操作部 


参電源プラグをコンセントに差し込みます。 

♦操作部カバーを開を運転キーを巧します。 

♦表示は説明のため全て表示していまず。実際の動作状態に応じて表示されまず。 


燃焼表示 


切 キー 


} くーナー点火時に表示します。 
炊飯中、消巧ずる場合もあり 
ますび故障ではありません。 


キーを押しまちがえたと 
きや、炊飯、タイマー炊飯 
をやめるとさに押します。 


時計キ- 


現在時刻をセットす 
るとさに押します。 


〇 


0 


予約 キー 


予約時間をセットすると 
きタイマー炊飯をセット 
するとさに巧します。 

/ 30G2-H、30G2-H 巨、己 0G2-H 型には、 
\タイマー機能は友0ません。 / 


設定時刻 51 認 ユーザー 自動•洗米おさ 
贼飯むらし あと統がすぐ 

TF[_ を 一て 
いただくため 

じ取扱説明書 な別 午 ; gf 2 J •UU 

を必、ずお読み- 

ください。 ^_ 


.紙け< 

ち ' (h 

で映上り 


间良約 I 


飲飯 


画®®資朗1麗1民 


運転 


時刻合せキー/調節キー 


現在時刻、予定時刻を合わ 
せるときと、ユーザー炊飯 
の炊飯消火温度とむ!5し時 
間を設定するときに押しま 
す。 


自動/ ユー ザート 


自動炊飯と ユーザー 
巧飯の切り替えをす 
るとさに巧します。 


〇 


〇 


炊飯 キー 


自動炊飯、タイマー炊 
飯、ユーザー炊飯をス 
タートすると壬に押し 
ます。 


■ 

■ 

セット キー 


運転 キー 


機能をセツトすると 
さに押します。 


•機器をお使いはじめの 
とさに押します。 

(表示点灯及び消打に 
使いください。） 
•異常時の取り消しキー 
をかねています。 


設定キ- 


ユーザー炊飯の炊飯消 
火温度、むらし時間を 
設定するときに押しま 
す。 


洗米おを/洗米ずぐキー 


洗米おさ炊飯、洗米すぐ炊飯の 
切り替えをするときに巧します。 


旧 

























































時計の合わせかた 


RR -30 G 2 -H 
RR -30 G 2 -H 巨 
RR - 己 0 G 2 -H 
には予約スイッチは 
ありません。 


i 

W\ 


現在時刻び正しくセット 
されていないと、ご希望の 
時刻に炊き上びりません。 


〇 


〇 


自動巧米おき 


そ約 


正しく巧って 

いただ< ため現な時刻午前 
に取扱説明書 
を必ずお読み 
ください。 


〇:〇〇 


飲飯 


@図圈 


sa 中 
巧化 


き動 


ユー ザ- 


統米おき 


巧米すぐ 


セット 


運乾 


例えば、午後即き4日分の場合 


〇 


〇 


電 as プラグを 

A 操作部カバーを開き、 

A mi 

差し込む 

^ 顧 

キーを巧す 

0 


キーを 巧す 


時計は電源プラグを差し込むと、 
午前0 : 00か!5スタートします。 


参バーが1本づつ点巧し、6本点灯後、 
全て消巧しまず。 

この表示び出るのは、はじめてお使 



現在時刻 


1(電源プラグをコンセン 
卜に差し込んでか5の経過時間） 
び表示されます。 



店 U 威します。 


いの時と、長時間使用しなかった時 


に電源プラグを差し込んだとをです。 


























































24 時間む上電流プラグを巧いたままにした場合 


(停電やブレーカーが切れた場合でも同じでず。） 

電源プラグを差し込んだとさ、バーび1本づつ点灯し、6本点 
巧後、全て消なし運転キーを巧すと、現在時刻午前0 :日日び出 
た場合は、もう一度「時計の合わせかた」で操作してください。 
1回'巧飯ずれば、電源プラグを抜いてち約24時間は時計は動い 
ています。表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、 

また現在時刻が表示されます。 


L 時刻を合わせる 


g キーを 巧して「時」 を セット 
する。 



点滅します。 

♦午前-午後を確かめてくださ 
し、。 


g キーを 巧して「分」 を セット 
する。 



キーは巧し続けると早送りびでをます。 



セット 


キーを 巧す 



現在時刻 

1表示び点滅か5点:なに 

変わり、1 

自動 

H 

洗米おき 

1 表示 


び点滅し、時計び表示数字か5ス 
タートします。 


♦どの手順でを次の手順まで約已秒 
じ(内に操作しなければ、表示中の 
時計数字び設定されます。 

• (51；^ キーを 押してち時計は スター 
卜します。 


設定を操作部カバーを閉じる 


の 

















































はじめてお使いのとさ 


お米を計る 


お米を洗う 

♦たっぷりの水で手早く十分に洗う。 
洗い足りないと、ニオイ、黄バミ、 

ホ欠飯不良の原因になります。 

参ミ包立て器などを使わないで、手で 
洗ってください。 

^無洗米を使用される場合は、水加減^ 
をしたあと、おず2〜3回全体を軽く 
かさまぜて下さい。 

そのあと「ひたしおさ」をして < ださい。 


つ水加減ずる 

お米を水平にな5し、巧飯量に合わ 
せて目盛まで水を入れてください。 

'巧飯かまの目盛は標準です。 

お米の種類やお好みに合わせて水カロ 
減してください。 


[(例） RR - 已 0 G 2 型] 


巧飯の準備 


•'巧飯かま、ふたなどは中性洗剤で洗ったあと、され 
いななで水気をふきとってください。 

♦がわく、巧飯燃焼部はされいななでふいてください。 
参はじめは、底にご飯びこびりつくことびありますび、 
しば5くお使いになりますと、こびりつきび少なくな 
つてさます。 


♦お米の準備 




:护 


[ 1 画 T 


3升の米をほく 
とさは「3」まで 
水を入れる。 


•甜す拥 1 

• かまのフッ素加工を長持ちさせるた 
めにはボールなどをご使用ください。 


し 一祝こ足りなし、 J 


•米の換算表诊考) 


1升 =1.5 kg =1.8 e 

20=1.日7|(3=御.1升 

lkg = l .26=6.7 合 

30=2.加|(6=御.7升 

16 =0.83 kg = 日 .6 合 

4 G =3.33 kg = 約 2.2 升 


目〇=日.00侣=約3.3升 

9 Q =7.50 kg = 5.研 




洗米機について 


洗米機に時間をかけると、粉米びを 
<な0ます。 

水圧式洗米機では、約3分び目安です。 
但し、水圧の違いで時間は変化しま 
す。砕け米、粉米などび混ざって巧 
飯されますと風味を損ね、早切れ、 

巧さむ5、こげの原因となります。 


水加減は、'巧飯かまを水平にし、両 
側の目盛で合わせてください。 


〇 



旧 


































RR -30 G 2 川 - HB )、 已 0 G 2 (- H ) 型の両方をお使いのお客様 


炊飯燃焼部とかわくは、必ず正しい組み合わせでお使いくださ 
い。組み合わせをまちびラと、機器の損傷や：):欠飯不良の原因に 
な0まず。 


•炊飯器のセツ 


炊飯す良の原因 


♦かわくとの飯燃焼部をズレないよ 
ラに正しくセツトずる。 



•かわくと'巧飯燃焼部の間に電源コ 
ードをはさまない。 



♦'巧飯燃焼部の感熱部に米つぶ、食 
品くずなどび付着している場合は 



炊飯かまを 
夕村つ < にセット 


巧飯かまのが側についた水は、よく 
ふさとってか5セットしてください。 



炊飯かまがセツトされるとバーが 
表示されます。 


^ふたを閉める 



3 ガスをを全開に 
ずる 



①かわく部やの飯かまをセツトする ③バーナーの横にある立消えを全装 

際、感熱部にあてないよラに注意 置に水滴びかか5ないよラにごま 

してください。 意ください。点火しにくくなるこ 



異物を取り除< 


巧飯かまのが側や底に米つぶ、食品 
くずなどび付着していると巧飯不良 
の原因になりますので必ず取り除い 
てください 。; 
















































自動巧飯モードで巧 < 


■自動炊飯モードとは 

-かまど巧さのおいしさを再現するモードびセツトされています。 

まず最初は、自動'巧飯モードで巧飯し、のさ上びりを確認してください。 

■洗米おを、洗米すぐモードとは 

-洗米すぐ……洗米してすぐ巧飯します。機器び自動でひたしを行いまずので、お米を水にひたしておく必要びありません。 
•洗米おさ……洗米後、米を水にひたしてか5炊飯します。ひたしのをび省略され、約14分はやく巧き上びります。 


1 mu モー ドを 
確認する 



洗米おま 
洗米すぐ 


モードを選がする 


^ 「賴 I キーを 巧す 


npi モードにするには • 


キーを巧 


>操作部 カバーを 開を、 

して、 HH モードにます0 

(EHH モ-ドの使いちは19〜リぺ 
-ジにありまず。） 



参巧すごとに 


自動 


G 


ユーザー 


に順次表示び変わります。 

参前のセツトを記憶していますので 
変更するとさじ(かは、毎回操作ず 
る必要はありません。 


巧ホおき 

□ 

洗ホすぐ 


キーを巧す。 



洗米おき!洗米すぐ 


参巧すごとに I 
に表示び順次変わります。 

♦洗米してお米をひたして巧くとさの表示 
(ひたし時間は夏場30分、を場 I 時間） 




ミ主意 

炊飯中-炊飯直後は操作部、ふた 
取っ手 L ソ外は高温になっていまず 
ので、手をふれないでください。 
やけどをずることがありまず。 



巧を上びりまでの時間の目ま（自動巧巧の場合) 


形式の呼び 

ホ欠飯量 

時間（む5し時間含む） 


自動•洗米おさ 

自動•洗米すぐ 

参室温 2crc 、 水温 18 °C 

RR -30 G 2 型 
RR -30 G 2 -H 
RR -30 G 2 -HB 

1.8〜 6.06 

約36分 

約50分 

♦ガス種 13 A 、 標準ガス圧 

RR _ 已 0 G 2 型 

RR _ 己 0 G 2 -H 

RR - 己 0 GS 2 MTP 

3.6 〜 9.06 

約36分 

約50分 

♦水加減は標準水位 


ま）時間は、室温、水温、水加減などにより変わります。 


旧 






























































-この'巧飯器は、おねばにうっず5とこげ色び付くことびありますび、これはご飯を美味しく巧くために高温状 
態を長く保っているためです。 

• 巧飯かまの内周りにでさるオブラート状のおねばはガスの強火で炊くためにでさる米でんぷんの膜です。ご飯 
のラえにおねばび落ちることびありますび、安屯、してお召しあびりください。 

-最ル米 量 1.8 fi ( RR -30 G 2 型 - SOGSC - H ’- H 己）の場合）、 3.6 fi ( RR - 已 0 G 2 型•已 0 G 2- H の場合）の']:欠飯はこげ 
色びつよ< なります。 

•こげ色び気になるときは、ユーザー巧飯モードで、巧飯消火温度を低くしてお使いください。あ5かじめ RR - 
30 G 吕型 -306 吕 （- H ，- HB ) の場合11已°ご、 RR - 已 0 G 2 型•已 0 G 2- H の場合120°ごびセットされています。 

• 巧さ込みご飯などは白米よりこげやずくなります。 


炊飯中の表示 


«飯 

ひたしのさ中 






rsj を交互に表示し 
バーを2本表示します。 
公は义がついているこ 
とを表示します。 


4快き上げるとアラ-ム删 I り、輔眺獻します 


「呂」は本炊き終了後まで 
交互に表示し続けます。 


参アラームび 鳴った5、でさるだけ 
早くご飯をほぐしてください。 


表されまず。 


本ホ欠さ中 



表示されまず。 


バーを3本または4本表 
术しず9'。 


む5し中 



バーを日本表示し、炊 
さ上がりまでの残り時 
間を表示します。 


表をされまず。 


のさ上びり 



ぶ 


がが 


炊上りが表示されます。 
パーを目本表示します。 



•炊き上がり後は、経過時間を分で 
表 7 F します。 



自動巧ホおき 

な溫 


n 

U ( 

'5'\上り 

J 


♦巧飯かまを取り出すと、経過時間 
は取り消しになり、現在時刻表示 
に戻ります。 


※ひたし巧さ中、む5し中は、&び 
消巧することびあります。 


使用をは—— 

1.切キーを巧して r 切 J にする 
2 .運拓キーを巧す(表示び消えます) 
3.ガス栓を巧じる 


巧まこぼれはまれいにふをとる 

巧飯燃焼部-立消え安全装置-巧:飯 
受け皿びよごれると、次か5正常に 
巧飯でさなくなることびあります。 
吹さこぼれはされいにふさとってく 
ださい。 


'巧き上がり後、炊飯かまを取り出す 
際、手で持たずに巧ホルダーをご使 
用ください。巧ホルダーを使ラとを 
はおず乾いたをのを使ってください。 








































ユーザー炊飯モードで巧く 


•お客様の用透にをわせて、巧旗消义温度、む6し時間を設定します。 

あ5かじめ炊飯消火温度11已で （ RR - 3 0 G 2 型 -306 吕 (- H , - HB ) の場合）、120で （ RR - 已 0 G 2 型•已 0 G 吕 - H の場合) 
む5し時間15分びセットされています。 


例えば、巧掀肖义温度140で、む6し時聞20分に設定する場さ 


M 


操作部カバーを開ま 

、 

設定キーを 巧す 


•'巧飯消义温度び表示されまず。 

参あ5かじめ11 5 °C ( RR -30 G 2 型- 
30 G 2 (- H ，- HB ) の場合）の'巧飯 
消火温度びセットされています。 



設定 ューザー 

巧巧 


洗米おき 


,5 


。巧旗消义温度を 0再度、設定キ— 

^設定する J を巧す 


参^^^3表示とあ5かじめセツ 
卜されている炊飯消火温度び点滅 
します。 


• 〇キー又は ® キーを巧し 
て、巧飯消火温度を設定します。 


キー . 高くなる 

~ . 低くなる 


キ— 


参む5し時間び表示されます。 

参あ5かじめ15分のむ5し時間びセ 
ットされています。 



の R -30 G 2 型. 30 G 2(- H ，- HB ) の場合 
は11 4° C 〜155°巳までの設定びでさます。 
> RR - 已 0 G 2 型-已 0 G 2- H の場合は 
11 9° C 〜1 55° C までの設定びでをまず。 




設定 B む5し 


I J 表示とあ5かじめ 
セツ^^されてぃるむ5し時間び点 
滅します。 



巧巧消义活度をセツトするとを 

(標準水位での巧飯時） 

《ご飯の硬さは用途やなみにより水加減でおこなってください。 




•巧飯消义温度を高くすると……。 

•ご飯をのさ込んでいさますので、甘み、粘りが増え 
ていをます。 

/•高くするほど、'巧飯かま下部のご飯びよく \ 
'巧さ込まれかし柔5かくなります。 

•さ5に高くすると、香ばしい香りびきつく 
なり、巧飯かま下部のご飯び少し焦げてさ 

\ ふ弓。 / 

旧 


参がおミ肖义温度をほ < すると……。 

♦巧き込みび少なくなり、甘み、粘りび少なくなって 
し)をます。 

/•< まくするほど、'のさ込みび少なくなるため\ 
ご飯つぶのはっさりとした全体に水分のを 
いご飯になります。 

•おくしすざると、巧飯条件（炊飯量、ガス 
圧など）によっては、うまく'巧き上び5な 
、いことびあります。 ， 



















































連続炊飯について 


連続して'巧飯する場合、感熱部 （ P . 11各部の名称を参照してください）びをえてか5実施してく 
ださい。 

連続して巧飯をする場合、洗米して、ホ欠飯かまをセット後感熱部を 3 分な上冷却してか 51 巧飯をし 
てください。感熱部を;ち却せずに巧飯をずると炊飯不良になることびあります。 


i む6し時間を 
^設定する 


/-\ 



^ キー 又は (g キーを 巧し 
て、む5し時間を設定します。 

§キー . 長くなる^ 

%キ- . 短くなる J 

10分〜40分までの設定びでをます。 



参設定び完了です。 

参現在時刻び表示されます。 



^一度、設定した5 

登録した I 炊飯消义温度、むら 
し時間を記憶しまずので、毎 
回、同じ設定で巧飯ずること 
がでさまず。 


♦ キーを巧すと、設定する前 

のモー ドに戻ります。 

例）設定前び自動モードの場合は 
自動モードに戻ります。 




むらし時間をセツトするとを 

(標準水位での炊飯時） 

※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減でおこなってください。 


参む5し時巧を長<すると……。 

♦ご飯の温度び下ってくるため、巧飯かま内面に露び 
つさ、ご飯の塞放れび良<なります。 

•時間を長<し過ざると露びを<なるため、\ 
ご飯び;ちえすざたり、いやな臭いび付いた 


参む5し時間を短<すると……。 

♦ご飯の温度び高いため、熱々のご飯び提供でさます。 

/•時間を短くし過ざると、む5し不足のため、 

\ふつく5した良いご飯になりません。 


k りしまず。 


四 



















































ユーザー•か飯モードで巧く 


•設定した巧飯消义温度、む S し時聞で巧飯します。 


操作部 カバーを 開 

自動 一 

キーを 巧す 


^2 


参 


ユーザー 

モードにします。 


洗米おま 


洗米すぐ 


ユーザー 


洗米おき 

□ 

巧ホすぐ 


か 
か 

モードを選択する。 

キーを押す。 




参巧すごとに 


洗米おき W 洗米すぐ 


に表示び順次変わります。 


3因卜を’，す 



巧飯中表示し 
たままです。 


参巧すごとに 


自動 


ご 


ユーザー 


に順 


次表示び変わります。 


参前のセツトを記憶していますので 
変更するときじ(かは、毎回操作す 
る必要はありません。 


A ミ主意 

I 炊飯中-1炊飯直後は操作部、ふた 
取っ手 L ソ外は高温になっています 
ので、手をふれないでください。 
やけどをすることがあります。 



の 











































'炊飯中の表示- 


ひたしのさ中 



「8」を交互に表示し 
バーを2本表示します。 
公は义がついているこ 
とを表示します。 


t 欢きよがるとアラ-ム删 I り、輔眺獻しまず 


表示されまず。 


本'炊さ中 


-ザ— 


贼巧 


洗米おき 

公 


rgj は本炊き終了後まで 
交互に表示し続けます。 


パーを3本または4本表 
术しま 9’。 


表示されまず。 


む5し中 



バーを5本表示し、炊 
き上がりまでの残り時 
間を表示しますます。 


表示されまず。 


炊さ上がり 





がが 


巧上りが表示されます。 
パーを6本表示します。 


※ひたし'巧き中、む5し中は、&び 
消巧することびありまず。 


参アラームび 鳴った5、でさるだけ 
早くご飯をほぐしてください。 



♦'のさ上がり後は、経過時間を分で 
表します。 



♦'巧飯かまを取り出すと、経過時間 
は取り消しになり、現在時刻表示 
に戻ります。 

使用をは—— 


1.切キーを巧して r 切 J にする 
2 .運面キーを巧す(表示び消えます） 
3.ガス栓を巧じる 


の舌こぼれはされいにふさとる 

巧飯燃焼部-立消えち全装置-'巧飯 
受け皿びよごれると、次か5正常に 
巧飯でさなくなることびあります。 
吹さこぼれはされいにふさとってく 
ださい。 

〇 


'巧き上びり後、炊飯かまを取り出す 
際、手で持たずに巧ホルダーをご使 
用ください。巧ホルダーを使ラとを 
はおず乾いたをのを使ってください。 


困 




























(RR-30G2-H、RR-30G2-HB、RR ■已 0G2-H にはこの機能はお 0 ません。) 

タイ 7 —を使って巧< 


RR-30G2-H 
RR-30G2-HB 
RR- 已 0G2-H 

には予約スイッチはありません。 


♦食べたい時刻に合わせます。 
♦タイ7-モ約は12時聞な刚こ。 
♦タイ7—の使える時間の節囲は 
1時聞〜24時聞未満までです。 
(現初き刻び合っていないと、 
モ約時刻に正しく巧き上びり 
ません。） 


〇 


〇 


自動統米おき 


正しく使って , 

いただくため 
じ脱及説明書 
を必ずお読み 
ください。^_ 


B：00 


您雜 


時計 


園 


机中 

放化 


阐 


例えば、午前7時30分にモ約する場合 


洗米おき 


洗米すぐ 


セット 


操倘 B カバ-を開き 

国3か^ 

かモードを！択する 


運転 


〇 


〇 


つ牛一在押す3食べたい時刻を 


キーを巧す。 


あ5かじめ午前6 ; 00の予約時刻び 
セツトされています。 


キーを巧して「時」をセ 

する。 


ジ 




要はありません。 


モ約 J キーを押すと、自動的に 
モードになります。 


洗米おさ 


参^!表示と「分」び点滅します。 
♦午前、午後を確かめてください。 
♦キーを巧し続けると早送りがでを 
ます。 


困 





































































タイマーを使ラときは 


♦タイマーの使える時間をはずれると 


•1 時間未満の予約をしたとき 


アラームび鳴り、 


時刻確認 


洗米すぐ洗米すぐ 


モードで巧をはじめます。 


一度予約した5 


予約した時刻を記憶しますの 
キーと 


で、 


'炊飯 


キー 


の2つのキーを巧すだけで、 
毎回同じ時刻にげさ上がりま 
す。 



*义15 I キ-对甲して、 

タイ7-をスタ-卜させる 


キーを押して「分」をセット 

する。 

•1 分単位でセットでさます。 





表示び点滅します。 


♦キーを巧し続けると早送りびでさ 


ます。 


点滅か百 
点打にをわる 



ります。 

参タイマー待機中は予約時刻び表示 
されたままです。 

参時刻を合わせてか5、5秒じ1内に 
巧してください。5秒じ(上たつと 
予約時刻表示び消えますのでをラ 
—度 I モ句一 '炊飯 の操作をし 
てください。 

(予約時刻は記憶しています。） 


1回だけ点滅しまず。 





自動洗米おき 


面 > I .北! 


予約時刻の 45 分前か 5 自動 


的に炊飯をはじめます。 


を 


* 12時間 LU 上の 予約をしたとき 
アラー ムび鳴り ■国 繊 
表おします。セットした時間 
に炊さ上びりますび、お米を 
長時間ひたしておくと、お米 
や水び変質し、ニオイびでる 
ことびありまずのでなるべく 
12時間じ1内にしてください。 


参タイマースタート後 

•予約時刻を変えたいとき 

キーを巧してから再セ 
ットします。 

•タイマー待機中 
予約時刻を表示しています。 

参巧きはじめると 
自動的にひたし時間を省略し 
た洗米おさで巧飯します。 



参 I 炊さ上がると 
■アラームび脂り、自動のに消义し 
まず。 

• のき上びり経過時間を表示します。 


自動洗米おき 

面 し！し!し1 * 炊上り 


参タイマーの使えないメニユーは 
•■巧き込みご飯などの具や調味料を 
入れるちのはタイ7—を使わない 
で < ださい。 

I 貢がいた hj だり、 調味料び\ 
沈徽してうまくげけないか 
\5です。 ノ 


困 





















































I 機器本体には安全に関する注意ラベルび張ってありまず。ミちれたり、読めな 
くなったときは、やわ5かいななどでミちれをふき取ってください。また、お 
手入れの際には、はがれないよラご注意ください。はびれたり読めなくなっ 
た場合は、お買い上げの販売店または当社事業所で新しいラベルを再購入の 
うえ、張り曾えてください。 


お手入れ 

•そのつど •とさどを 


まず確かめて 

•ガスをを閉める 


♦電源プラグを巧く •本体がをえている 


中性洗剤でふた • 炊飯かまを洗う 1よく絞つた巧でふく 


そのつど、スポンジやなさんなどやわ5かいをのを 
使って洗ってください。 


がわく部-巧飯燃焼部はよく絞った 
巧でふいてください。 



フッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには 

♦研磨効果の高い洗剤や硬いスポンジ、金属たわし 
で洗わない。 

♦スプーンや食器などを入れない。 

♦巧さこみなど調味料を使った後はずぐに洗う。 
♦酢などの酸の強いちのは使わない。 




かわく部び煮汁などで 
変色ずることびありま 
すび、使用上問題はあ 
りません。 



• ノ（ーナーや感熱部などのお手入れの 
際は、けがをしないよラに手袋など 
をはめて行ってください。 


洗ラとをは必ず中性洗剤でスポンジや 
巧さんなどやわ5かいちのを使ってく 
ださい。酸性やアルカ IJ 性の洗剤は機 
器を傷めます。 


A 



感熱部はいつもきれいにしておく 
感熱部および、'巧飯かまの感熱部受 
けびミちれると正常に炊飯でさなくな 
るので、し)つををれいにしておいて 
ください。 / 




















A 警告 


修理技術ち L ソかの人は、絶対に分解したり、修理 • 改造は行わない 
でください。 

义災、ガス漏れの恐れや異常動作してけびをずることびあります。 


分解禁止 


2 針金•サンドぺーパー 〇巧れのひどい時 

を使う < 


バーナーびつまっている時は、針金 
などで取り除いてください。感熱部 
のミちれびこびりついて取れない時は、 
極細目のサンドペーパー（目のあ5 
さ400番程度）で表面に傷びつかな 
い程度に軽くこすり取ってください。 



中性洗剤を浸した巧でミちれを落とし 
た後、洗剤分をふき取り、最後にか 
5ぶさしてください。 



ライスネットをお使いになる場合 

♦この巧巧おはご巧をじつ< 
かかを込むため、ライスネ 
ットにご飯びこび日つまま 
すので、ご使用を控えて< 
ださし1。 

♦お使いになる場合は、化ず 
下記の要巧でお手入れを巧 
つて < ださい。 

♦炊飯ごとに必ずお手入れを 
行ってください。 

♦ I ほ飯後はそのつど、されい 
に洗ってください。目づま 
りしていると、早切れ、炊 
さむ5の原因となります。 
手洗いでは不十分でずので 
洗濯機「ずすざモード」で 
水洗いずることをおすすめ 
しまず。 

♦毎曰の巧飯回数に応じた予 
備のライスネットを用意し 
きれいに洗ったちのを1回 
に限り使用ずる方法をおす 
ずめしまず。 

例えば、1曰5回'巧飯の場合 
は、5枚のライスネットを 
用意しまず。 


酸性•アルカリ性の洗剤 
クレンザー(みびさ粉） 


アル コー ル-シン ナー 
ベンジン- 金属たわし- 
ナイ□ンたねしなどは使 
ねないで < ださい。 


烹皆, 

V-X :"…厂、•つ. こい- 

、~7し,、.け5 • 


( A 警告 I 


[ A 警告 1 

炊飯燃焼部には、電気部品が組み込ん 


電源プラグの刃及び刃の取付面にほ 

であります。水につけたり、水をかけ 


こりが付着している場合は乾いた巧 

たりしないでください。 シヨー ト■感 


でよく拭いてください。火災の原因 

電-不完全燃焼の恐れがあります。 


になります。 ^ 

f 、 -v 




逸展浸^/ 


© ^ 


困 























•消耗部品について 


1消耗部品はお買い上げの 
販売店か、当社事業所で 
お買い求めください。 

♦炊飯かま（フッ素樹脂加工） 

使っているラちに、色む5•八ガレ 
びでさることびありますび衛生上問 
題ありません。 

ご使用に不便をさたすよラになりま 
した5、巧飯かまだけをお買い求め 
ください。 

♦その他の部品類 

ふたなどび、変形•破損してご使用 
に不便ををたすようになりました5、 

その部品だけをお買い求めください。 


白米に(外のご飯を炊飯ずる場合 


參具を入れたり、味付けしたりずるのでお米の量は最 
大巧飯量の1/2位にして巧いてください。具を入れ 
る前にお米を水加減し侵漬した後、'巧く直前に具を 
お米の上にのせ、かさまぜないでください。 

♦具の種類や水加減によっては早切れしたり、吹をこ 
ぼれしてラまくのさ上び5ないことびあります。ま 
たのさ上びってち底に焦げ色びつさます。 

♦ちち米を混ぜての飯した場合、ちち米の量によりラ 
まくのけないことびありますのでご注意ください。 

参添加物（油等）、調味料（バター、ケチャップ等） 
を入れて'巧飯すると'巧飯不良の原因になることがあ 
ります。 


無洗米について 


無洗米を巧くとさのポイント 
♦水を加えた後、かさ混ぜる 
瓶先米は水を加えると米の表面に気ミ包びできて、水 
び吸収されにくくなります。水を加えた後、かるく 
かさ混ぜるとお米の周りの気泡び取れ、水を吸収し 
やす< な0ます。 

参1〜2度すずぐ 

無洗米の種類によってはデンプン質びをいちのびあ 
りますので、そのまま巧飯ずると巧飯不良の原因に 
なります。 

1〜2度すすいでにごりを少なくしてか5の:):欠飯を 
お勧めします。 

巧飯量のをい場合は、特によくずすいでください。 
また、巧く前に塞の底か5軽くかき混ぜてください。 
♦すすびずに炊飯するとさは米量を制限 
巧飯かまに表示している米量までにしてください。 
(表示内容） 

'巧飯器のタイプ米量 
9 U ットルタイブ.. 6 kg まで （4 升、 =7.2 U ットル） 

6 U ットルタイブ " Ak 旨まで（約 2.7 升、=4.81」ットル） 
♦お米をひたす 

浸漬時間は一般の米と同じで夏場30分、を場日〇分 
く 5い必要です。 


田 
















こんな表示がでたとまは 


故障表示機器および使用方法に不具合びあった場合は、自動的に'巧飯を停止し、アラームび鳴り故障表示び点滅しま 
す。故障表示び点滅したと田ま、下記の表に従って処置を行ってください。 

同 


巧なこが庶威 

参炊飯中に約7分じ(上の停電びあったとさ。 

参炊飯中に3回じ(上停電びあったとさ。 

切キーを巧し、一度 r 切」にしてか5 
再操作してください。 

♦■ン 

^3ごび点滅 

みぃ ♦ 

♦感電部-巧飯かまの間に米粒など異物をは 
さんで'巧飯していませんか。 

[底のご飯は焦げて巧き上びる。〕 

参をくの水だけで'巧飯したとさ。 

切キーを巧し、一度 r 切」にしてか5 
異物を取り除さ再操作してください。 

- 10 * び点滅 

♦ ■■ 

参已〇分じ(上ノ（ーナーび燃焼したとき。 

切キーを巧し、一度「切」にし、ガスを 
を確認してから再操作してください。 

: j 1 :び点滅 

参バーナーに正常に点义しなかったとき。 

こ,ぃ？： が点滅 

参炊飯中に異常消火したとさ。 

ごがごび 点滅 

♦空'のさなどの飯中に異常温度に達したとを。 

参あたためなおすために二度1のさしたとさ。 

切キーを巧し、一度 r 切」にしてか5 
再操作してください。 

:コ：口 , - 

.S _>* ム*び点ミ威 

*nj - ご- 

%/ S " —* i 7 ぃ 

♦電気回路に異常びあったとき。 

点検び必要ですか5、お買い上げの 
販売店か、当社事業所まで連絡して 
ください。 

び点滅 

方 

参機種の設定び間違っているとさ。 

: Jff : び点滅 

参の飯および切キーを15秒じ(上 ON したとを。 
参の飯および切スイツチ異常びあったとさ。 


再び同じ状態になるときは、「故障かな？と思った5」を参照の上、アフターサービスをお申し込みください。 

•停電したら(途中で電源プラグを巧いたり、ブレーカーが働いたとさち同じです。） 

停電中、表ちはすべて消えています。 


約7分じ1内の停電のとき 


飯 中 


そのまま巧飯を続けます。 


約7分 ULh の停電のとき 


巧飯を停止し、 00 の表示をします。 

♦巧飯中に7分 L ソ内の停電び3回 ULh の場合は、 
巧飯を停止し、 己己 の表示をします。 
洗米おさ炊飯で再げ飯することびできます 
び、おいしく炊けなし觸合びあります。 


タイマー予約中 
RR-30G2-H 
RR-30G2-HB 
RR- 已 0G2-H 
にはタイマー 
\機能がありません/ 


予約時刻通り巧さ上びります。 

ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊き上びりび遅れたり、停止し 00 を表 
示することびあります。停止した場合は、切キーを押してか5、洗米おき'巧飯で、再操作して 
ください。 


困 
























故障かな 7 と思った 5 


故障かなと？と思った5。ただちに使用を中止し、修理-サービスをお申しつけになる前に一度つざのことをお調べくだ 
さい。 


ベい 


本 

体 

の 

動 

作 

が 

参表示びでない。 

♦電源プラグび差し込まれていますか。（ブレーカーび ON になっていま 
すか。） 

参運転キーを巧しましたか。 

♦停電していませんか。 

参ホ欠飯キー操作びでさない。 

♦巧飯かまび入っていますか。け欠飯かまを入れてください。） 

♦数字び点滅する。 

参28ページの「こんな表示びでたとさは」を参照。 

予 

約 

が 

参タイマーホ欠飯のとき、時刻確 
認の表示びでる。 

また、すぐ巧きはじめる。 
RR -30 G 2(- H ,- HB ). 加 G 2 -H はなし 

参タイマーの使える時間の範囲じ(かのセットをしていませんか。 

(23、24ぺージ参照） 

参予約時間に炊さ上び5ない。 
RR -30 G 2(- H ,- HB ). 已 0 G 2 -H はなし 

参ガス栓び全開になっていますか。 

参現在時刻や予約時刻の午前-午後びまちびっていませんか。 

炊 

飯 

中 

に 

参吹さこぼれる。 

♦お米の量、水加減はまちびっていませんか。 

1 炊 
さ 
上 
が 
0 
が 

参うまくホ欠けない。 

硬い 

なびある 
軟5かすざる 
こげる 

•停電びありませんでしたか。 

•途中で「切」キーを巧しませんでしたか。 

♦お米の量- 7火加減はまちびっていませんか。 

参ふたは正しくしめましたか。 

•感熱部-'巧飯かま底にご飯などびついていませんか。 


再操作してち同じ状態になるときは、ご自分で修巧なさらないで、お買い上げの販売店か、当社事業所へ 
連絡してください。 


/ 

A 警告 


V 

ご使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 

①あわてずガス栓を閉める③電源プラグを抜く 

J 


困 
















仕様 


形式の呼び 

RR -30 G 2 

RR -30 GS 2 

RR -30 G 2 -H 

RR -30 G 2 -HB 

RR - 已日 G 2 

RR -50 GS 2 

RR -50 G 2 -H 

RR -50 GS 2 MTP 

型式 名 

RR -30 G 1 

RR -30 GS 2 

RR -30 G 2 

RR -30 G 2 

RR -50 G 1 

RR -50 GS 2 

RR - 已日 G 2 

RR -50 GS 2 

巧飯量 C (升） 

1.8 (1.0) 〜日 .0(3.3) 

3.日 （2.0) 〜9.0(已 .0) 

か形 
寸法 
( mm ) 

幅 

466け欠飯かま取っ手含む） 

543け欠飯かま取っ手含む） 

奥行 

436 

506 

高さ 

460 

460 

質 量 （ k 旨） 

18 

21 

ガス 

接続 

LP ガス 

ル□径 
迅速継手 

ル□径迅速 
継手または 
R 1/2 ねじ 
接続订 U 接 
続巧） 

0日.已 

ホース エンド 

— 

ル□径 
迅速継手 

ル□径迅速 
継手または 
R 1/2 ねじ 
接続 ( TU 接 
続印 

巧日.已 

ホース エンド 

R 1/2 
ねじ接続 
(TU 
接続可） 

12 A •13 A 

¢13 

ホース エンド 

¢9.5 

ホース エンド 

¢13 

ホース エンド 

6 A -6 B -6 C 
7 C - 已 A •已巨 
已 C 

R 1/2ねじ接続 
( TU 接続巧） 

— 

R 1/2ねじ接続 
( TU 接続巧） 

電 源 

AC 100 V 日日-6日 Hz 

消費電力 （ W ) 

22 

点义方式 

AC 100 V 連続放電点火式 

自動の飯システム 
機との接続 

不可 

巧 

不可 

不可 

不可 

巧 

小口 J 

巧 

電源コードの長さ 
(m ) 

1.8 

日.47 

け-ブル長さ) 

1.8 

1.8 

1.8 

日.47 

け-ブル長さ) 

1.8 

日.47 

(ケ-プル長さ） 

安全装置 

立消え安全装置 

付属品 

取扱説明書（保証書付） 


※仕様は改良のため予告なく変更することびあります。 


■個別ガス消費量 （1 時間当りのガス消費量： kW) 


あ式の呼び 
使用ガス ^ 

RR -30 G 2 RR -30 GS 2 RR -30 G 2 -H 

RR -30 G 2 -HB 

RR -50 G 2 RR -50 GS 2 RR -50 G 2 -H RR -50 GS 2 MTP 

LP ガス 

8.37 

— 

1 日. 2 

13 A 

8.37 

8.37 

11.4 

12 A 

7.79 

7.79 

1 日.目 

7 C 

8.6 目 

— 

11.6 

目 B 

8.43 

— 

11.4 

目 C 

8.02 

— 

10.9 

目 A 

8.2 目 

— 

11.3 

己 A 

8.37 

— 

1 日. 8 

已巨 

8.31 

— 

1 日. 7 

5 C 

8.37 

— 

11.4 
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屯石 W 

コネクターに P :’ 

■ ちち用 

コネク 9-( ap ) 


0 


RR- 已 0G2 - 已 0G2-H の場合 
< パ96 • 



RR-50GS2 
RR- 已 0GS2MTP の場合 
- -V ； 口 !5 




ちおコート 
wi'Sm 


〔単位； mm 〕 


RR-30G2 - 30G2-H • 30G2-HB の場合 

— …4 ^ 



立の]'- 卜' 
が1日 m 


RR-30GS2 の場合 
―—— r , が4 



の夕用 

コが卜 (2 P ) 

' 化弓用 
II タクター 

* 旧 P または 3P+4P) 


寸法図 

RR-30G2 - RR-30GS2 
RR-30G2-H • RR-30G2-HB 



RR- 已 0G2 - RR- 已 0GS2 
RR- 已 0GS2MTP 
RR- 已 0G2-H 



i —— 


-G 寺 —— 
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長期間使わない場合 

各部の巧れを取り除さ、十分に乾燥してからほこりなどの異物び入らないよラにビニールに包み、お買い 
上げになったとさの箱に入れ湿気やほこりのかないところへ保管してください。 

特にガス通路部分（ガス接続口など）には、ほこりび入ってガス通路をつま b せないよラキヤップをガス 
接続口にはめてください。 

アフターヴービスについて 

■依巧される前にを5—度ご I 追認 < ださい 

♦2 日ページの r 故障かな？と思った日」の項を見てもう一度ご確認ください。 

♦確認のラえそれでち不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガスをを 
閉じ、電源プラグを巧いてか日、お買い上げの販売店か、当社事業所にご連絡ください。 

お申しつけの際は、次のことをお知らせください。 

① 品名-ガスの種類 ④ご住所-お名前-電話番号-道順 

② 形式の呼び（銘板表示のもの） ⑥訪問ご蒂望曰 

③ 故障または異常の内容（できるだけ詳しく） 

■拓居される場合 

♦ガスには都市ガス数種類及び LP ガスの区分びあります。 

A m a" 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合は、調整■改造の必要びあります。転居先のガスの種類を 
確認のうえ、お買い上げの販売店、または輯居先のガス事業所にご相談ください。 

♦ガスの種類により、調整-改良でさないちのちあります。 

♦転居にとちなラ調整や改造に要する費用は、有料となります。 

■巧証にごし1て 

♦裏表紙び保証書になっています。 

♦当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障びある場合、一定条件のちとに、無料 
修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。） 

♦必ず、「販売店■お買い上げ曰」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。 
保証書を紛失されますと保障期間内であってち修理費をいただく場合びあります。 

■アフターサービス などの連絡 巧 
♦お買い上げの販売店か、フ U —ダイヤルにご連絡ください。 

(別添の「連絡先一覧表」を参照してください。） 

■お客様の個人眉巧の取り扱いについて 

♦当社は、お客様よりおミ日 b せいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

♦当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または、権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社じ(がの第立者に個人情報を開示- 
提供はいたしません。 


y ンナイフ y - ダイヤル 
画0120-054321 
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RR -30 GS 2 -曰 0 GS 2 をお使し、のお客様へ 


〔自動 炊飯システム機にご使用になる場合] 

■ 下記の機能びほ用で定ません。 

①時計表示機能） 

③予約機能自動'巧飯システム機でセットしてください。 

③ む5し機能' 

④ ワイヤード IJ モコン接続 

■ RR -30 GS 2- RR - 己 0 GS 2 と取扱説明書とのホ目違点 

. 12 ページ . 「時計キー」「予約キー」は使用できません。 

•「切キー」 n 快飯キー」の説明夕中の（タイマー巧:飯）はできません。 
-「時刻合せキー/調節キー」 r 設定キー」の現在時刻-予約時刻合せ- 
む 5 し時間設定はでさません。 

-13’14ページ「時計の合わせかた」は使用でさません。 

-18’22ページ「む5しあと〇〇分」「〇〇〇分炊上り」（経過時間表示）は表示しま 
せん。 

-19’20ぺージユーヴ ー I 巧飯モードの内む5し時間は設定でさません。 

- 23’24ぺージ r タイマーを使ってホ欠く」は使用できません。 


自動巧巧システム機でほ用した時の巧飯中の表お 


[自動の飯モードの場合〕 

ひたし']:欠を中 本が:き中 ホ欠き上びり 


自動洗米おき 


/■ \ 

自動洗米おき 


( \ 

白動な米おき 

巧飯 


•厥飯 



〇 & 

わご,; わろ ;もゴ 

今 

M s：m & 

わん;わみ:れみ 

今 


V 




k ノ 


※む5し工程はありません。 


■ 詳しくは自動巧おシステム機の取扱説巧書をご参照ください。 
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MEMO 



お割 

この保証書をお受取りになるときにお買し化げ日、 P 友売店名、扱者印び記入してあることを確認してください。 




柳?がだだ帖 




伽' がぶか 


保証書 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたをのでず。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容で無料修理を行うこ 
とをお約束ずるをのでず。 


記 


1. 保証期間はお買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象としまず。 

保証期間中故障が凳生した場をは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。 

2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にごネ目談ください。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場をには、別添の『連絡先』 
一責表をご賣の上、当社事業所にご連絡<ださい。 

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保をしてください。 

己無料修理についての規定は下記をご責ください。 


無料修理規定 


1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのミ主意書に従った正常な 
使用状態で故障した場合には、お買し、上げの販売店または 
もよりの弊社窓□が無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を到ブる場合は、お買し化 
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示 
ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張 
修理を行った場合には、出張に要する実費を申し到ブます。 

3. 保証期間内でも次の場合には有料 i 眞理になります。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ 
び損伊 

(□) お買い上げ媛の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

(八）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や 
異甫電圧による故障および損傷。 

(-) 車両-船舶への搭載で使用された場合の故障および 
損护 

(ホ）本書の提示びない場合。 

(へ） 本書にお買し、上げ年月日、販売店名の記入びない場合あ 
るいは字句を書を誓えられた場合。 

(卜）指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障および 

損イ台 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造.調整の場合。 

お買い上げ曰および販売店名 


4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約束するちのです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行している者（保証責任者)、およびそれ 
1；(がの事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。保証期間経過後の修理などについ 
てご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連 
絡先」一覧表をご寛の上、当社事業所にお問い合わせくだ 


さし 





@ y シ f イ株式会社 





































